Stanistaw Czarnecki 


inzynier mechanik 


przeżywszy lat 55, zasnął w Panu dnia 7 lipca 1957 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w środę dnia 10 bm. o godz. 15, na który-to smutny obrzęd zaprasza stroskana 


rodzina. 
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